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‘L’ System Slow Zone Map 
July 31, 2017 


Notes 


Overall system slow zones in July 2017 were 8.2% for the month, an increase from the previous month. CTA removed slow zones near the 
Pulaski and Western stations on the Forest Park branch of the Blue Line, and between the Francisco and Kedzie Brown Line stations. Slow 
zones were added near the Clinton and King Drive Green Line stations, the Addison Red Line and between the Central and Foster Purple 
Line stations dues to track conditions. Slow zones were also added along the O’Hare branch of the Blue Line due to third rail replacement 
work, and in the Red Line’s State Street Subway due to ongoing track maintenance and subway tunnel cleaning. 
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